OVRE KRIST I ANST ENS GATE 


Nr. 2 Klasse C 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 0. Kri s ti anst ens gt . tir. 2, 
tie tegne ise 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 30 000 Areal tomt 52>tf bygninger 
Bruk Bolig 

m' 

Oppfort tidligst senest 

omkring 

Siste brann Tidligere branner 

ANTATT 

Byggherre 

Arb ilskt 

Oppr bruk 

Plan type 


Hovedmål 

Etasjer ± (|) 

Grunnmur stein, delvis pus set f dårlig. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Kjeller 

Tak Saltak, tegl* midtark. 

Ingen 

Eksteriør Symmetrisk fasade m. to -fags vinduer i grupper. Åtte 
småruter i faget, og flat profilert omramming. 

Interiør Delvis opprinnelig. 


Gårdsplass, Hage, gress. 

Uthus En et. saltak. bra. 


Ombygging 

Tegninger, oppmålinger 


ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Positive 

■ 

Vedlikehold st il stand Q 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering B 


Prioritering C 

■ 


Dato 10, 5. 1975 

Sign J-T. 


Gate 0 . Kris tians tonsgt * 

nr 2 

Eldre bilder 

Foto 

Litteratur 

Kilder 

Tidligere bygning 


brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 


Til hinder 


for bevaring? 

ni 1 * • 

Fremtidige plener 


1 


